WLADYSLAW 


RNECKI 


przeżywszy lat 79, po krótkiej a ciężkiej chorobie, 
opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 6 listopada 1975 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowic- 

kim do grobowca rodzinnego nastąpi we wtorek dnia 

11 bm. o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim żalu: 


BRATOWA, SZWAGIER I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 11 km. o godz. 8.30 
w kościele paraf. św. Floriana. 
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